| Inż. Tadeusz Nowak 


emer. st. referendarz P. K. P. 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia marca 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w poniedziałek 
dnia 11 b. m. o godzinie 2", po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim smutku pogrążeni: 


żona, siostry i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 13 b. m. o godzinie 8'/, rano w kościele OO. Dominikanów w kaplicy 
Matki Boskiej. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLN EGO Nrukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 555-67 


